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FOR IMMEDIATE RELEASE Retiring principal, McGill University, 
to receive honorary degree 


MONTREAL, May 18, 1979 -- Robert Bell, the outgoing principal 
of McGill University, will receive an honorary degree from Concordia 
University next month. 

Companion of the Order of Canada and Rutherford Professor of 
Physics at McGill, Dr. Bell will receive his honorary doctorate at the 
Faculty of Arts and Science convocation, 2 p.m., June 10, on the Loyola 


campus of Concordia University, 7141 Sherbrooke St. West. 


Raised in Ladner, B.C., where he received his elementary and 
secondary school education, Br. Bell graduated with honours in 
mathematics and physics from the University of British Columbia, where 


he obtained a B.A. in 1939 and an M.A. in 1941. 
During the Second World War, Dr. Bell worked on radar 


development with the National Research Council in Ottawa. After the 
war, he was engaged in nuclear physics research at the Chalk River 
laboratories. 

Awarded his Ph.D. in physics by McGill in 1948, Dr. Bell 
joined the university's J.S. Foster Radiation Laboratory as a research 
assistant in 1952. In 1956, he became associate professor in the physics 
department. From 1960 to 1969, he served as director of the Foster 
Radiation Laboratory, after which he became dean of McGill's faculty of 
graduate studies and research. In 1970, he was appointed principal and 
vice-chancellor of the university. 

Dr. Bell already holds honorary degrees from six Canadian 
universities including the University of Toronto and the Université de 


Montréal. 
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A PUBLIER IMMEDIATEMENT Le principal sortant de 1'Univer- 
sité McGill recoit un doctorat 


honoris causa 


MONTREAL, le 18 mai 1979 -- Robert Bell, principal sortant de 
1'Université McGill, recevra un doctorat honoris causa de 1'Université 
Concordia le mois prochain. 

Compagnon de 1'Ordre du Canada et professeur Rutherford de 
physique & McGill, M. Bell recevra son doctorat honorifique 4 l'occasion 
de la collation des grades de la Faculté des arts et des sciences, a 14h, 
Te 10 juin, dans le campus Loyola de 1'Université Concordia, 7141, rue 
Sherbrooke ouest. 

M. Bell a fait ses études élémentaires et secondaires 4 Ladner 
(Colombie britannique); il obtint son baccalauréat spécialisé en mathé- 
matiques et en physique de 1'Université de la Colombie britannique en 
1939 et sa maftrise en 1941. 

Durant la Deuxiame Guerre mondiale, M. Bell a travaillé dans le 
domaine du radar au Conseil national de recherches 4 Ottawa. Aprés la 
guerre, i] a entrepris des recherches en physique nucléaire aux labora- 
toires de Chalk River. 

Ayant obtenu son doctorat en physique de McGill en 1948, M. 
Bell est entré au service du Laboratoire de radiation J.S. Foster de 
cette université comme assistant de recherche en 1952. En 1956, i] de- 
vint professeur agrégé au Département de physique. De 1960 4 1969, il 
a 6té directeur du Laboratoire de radiation Foster, aprés quoi i] devint 
doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche de McGill. 
En 1970, i] a 6té nommé principal et vice-chancelier de cette université. 

M. Bell détient déja des doctorats honorifiques de six univer- 
sités canadiennes dont 1'Université de Toronto et 1'Université de Mon- 
tréal. 
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